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गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 24 जून , 1980 
सं . 3/ 6 / 80- पम्लिक . - भारत सरकार अत्यन्त दुख के साथ यह 
घोषणा करती है कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति , श्री बराहगिरि बकट गिरि 
का 24 जन , 1980 को प्रात : 0700 बजे मद्राम में निधन हो गया है । 

एम . एम . एच . बनी , सचिव 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th June, 1980 
No. 3 / 6 / 80- Pub . - The Government of India announce witr most 
profound regret the cleath of Shri Varahagiri Venkata Giri, former 
President of India , at Madras on the 24th June , 1980 , at 0700 hours . 

S. M. H. BURNEY , Secy . 
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